X. Jan Kapistran Łukasiewicz 


Reformat, Jubilat, 


opatrzony SS. Sakramentami, po ciężkiej a dolegliwej chorobie, zakończył doczesny 


żywot w dniu 21 Grudnia 1885 r., przeżywszy lat 80. 


ar e e e £ e a j a a 7 prze . 

Wyprowadzenie zwłok odbędzie sie we Środę dnia 23 Grudnia b. r. o godzinie 8 rano do Kościoła, 

a po odprawionem Nabożeństwie żałobnóm na Cmentarz, na który to smutny obrzad, Zgromadzenie 
OO. Keformatöw Wielebne Duchowieństwo i Wiernych w Chrystusie Panu zaprasza. 
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W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 
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